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Sl . 
No. 


Description of items 


Quantity 
Required 

( 3 ) 


( 1 ) 


TENDER NOTICE 


No. EE ( 2 ) 10/2021 . 


27th February 2021 . 


Notice inviting e - tender for the supply , installation 
and commissioning of Energy Efficient Pumpsets with 
prime mover for Kuttadanpadam Padasekharam in Thrissur 
District . 


1 Supply Installation testing , trial run and 

commissioning of submersible axial flow 
pump set with the specifications listed below , 
suitable for handling brackish and silly 
water with small salt particles , with rpm 960 
( Syn ) or less . The material of construction 
of the casing , suction bell shall be CIFG 
260 with 2 % NICI , impeller SS 316 , shaft 
and sleeve should be SS 316 and vertical 
submerged column pipe , and delivery pipe 
( varies from 2 to 6 m . length as per site 
conditions ) of SS 304 with 6 mm minimum 
thickness . A non - corrosive metallic strainer 
of mesh size not more than 50 mm X 50 mm 
should be fitted at mouth of suction column . 
Any hanging portion of the delivery pipe 
should be supported with suitable metallic 
supporting frames . 


PAC 3,79,60,000 . 


Tender ID — 2021_AGRI_419906_1 


e - tender in two cover system is invited from 
manufactures / distributors / dealers / firms for the Supply of 
Energy Efficient Pumpsets with the following specification 
for Kuttadanpadam Padasekharam in Thrissur District . 


Gaz No. 11 / 2021 / DTP ( Stores Purchase ) . 


343 


16th MARCH 2021 ] 


STORES PURCHASE 


380 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


The prime mover for the pump should be 
3 phase TEWC squirrel cage submersible 
induction motor suitable for 415 V +/- 10 % , 
50 Hz +/- 5 % connection with class “ F ” 
insulation , cubicle type panel board with all 
necessary protection units and instrumentation . 
Auto transformer starter of reputed make 
( SIM insertion type , remote control ) , MCCB 
including suitable metering , LED indications , 
selector switch , single phase and dry running 
preventer , suitable capacitor etc. , wiring and 
earthing should be as per regulations and 
specifications of KSEB and Electrical 
Inspectorate . Suitable water proof , copper 
power cable , about 20.00 m length or as per 
site requirement . A screen with 6 mm GI 
welded mesh with 50 mm X 50 mm opening 
size , framed in GI angles and GI tubes shall 
be fitted at the openings on top and sides 
of sump to prevent entry of unwanted 
materials to the pump through inflow water . 
The rate quoted should inclusive all the 
charges for supply , installation including petty 
civil works , trial run and commissioning , 
all type of transport and conveyance , loading 

and unloading charges , GST etc. 
( a ) Duty point head 3.25 m , Minimum Discharge 4 Nos . 

at Duty Point Head ( Ips ) : 475 , Power Allocation 
30 hp Andikkottukadavu ( 1 No. ) , Kannanchira 
( 2 Nos . ) , Nakkola ( 1 No. ) 


Fully wired , cubicle type MS panel board , 
consisting of auto star delta starter , MCB , 
ELCB , LED Indicators , Selector Switch , Fuse 
units , Single Phase and dry run preventer , 
Capacitor , earthing etc. , as per KSEB norms 
and safety norms of Electrical Inspectorate . 
The length of suction pipe is approximately 
6 m , 6 mm thick , made of SS 304 including 
all fittings such as flanges , bends etc. A non 
return valve should be provided at delivery 
side . The end of suction pipe be fitted with 
a Stainless Steel Stainer mesh . Delivery pipe 
is MS painted with anti corrosive epoxy 
painting . The portion of suction and delivery 
pipe line should be supported using suitable 
metallic / concrete / masonry structures , the 
quote should be inclusive of all petty civil 
works . 


6 Nos . 


Suitable Vacuum pump with starter and other 

accessories for priming purpose . 
( a ) Duty point head 3.25 m , Minimum Discharge 

at Duty Point Head ( Ips ) : 200 , Power 

Allocation 25 hp 
( b ) Duty point head 3.25 m , Minimum Discharge 

at Duty Point Head ( Ips ) : 160 , Power 

Allocation 20 hp 
( c ) Duty point head 3.25 m , Minimum Discharge 

at Duty Point Head ( Ips ) : 125 , Power 
Allocation 15 hp 


21 Nos . 


16 Nos . 


1 No. 


( b ) Duty point head 3.25 m , Minimum Discharge 

at Duty Point Head ( Ips ) : 625 , Power Allocation 
40 hp Aviyoor ( 1 No. ) 


2 


Supply , installation , testing and commissioning 
of end suction mixed flow pump set , with 
following duty criteria , coupled with suitable 
electric motor with rpm less than 1000 , TEFC , 
squirrel cage induction motor , fitted on a 

non base frame , with necessary fittings 
and couplings . The material of construction 
of impeller and shaft shall be SS304 , and 
that of pump body is Cast Iron FG 260 with 
2 % nickel . 


In accordance with respective specification as shown 
in the tender documents , the tender is to be submitted as 
e - tenders through etenders.kerala.gov.in . Since this is an 
online process only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their on digital Certificate ( DSC ) 
can participate in the tender . E - tender document and other 
details will be obtained from the above portal . Bidders are 
also requested to send hard copies of documents , such as 
preliminary agreement , Product specification , Brochure , 
Test report etc. , before the date and time of opening 
technical bid to Office of the Executive Engineer ( Agri . ) 
Office , Northern Region , Kozhikode . 
EMD ( online payment ) 

-3,79,600 
Tender Fee ( Online Payment ) — 25,000 ( GST 
4,500 + Kerala Flood Cess 250 is to be remitted 
directly by the bider and receipt attach with Tender 
Documents ) 

Document sale start date and time — 27-2-2021 , 6 p . m . 


A shelter with FRP / GRP portable cabin , 
corrosion resistant , size suitable with the 
foot area of the pump and accessories quoted , 
10 ft height with one door and two ventilators 
and without floor . A pump foundation of 
size suitable for the weight of pump quoted 
has to be provided in Cement Concrete 1 : 3 : 6 
or richer mix , 


Document sale end date and time —20-3-2021 , 


1 


p . m . 


Bid Submission start date and time — 27-2-2021 , 
6 p . m . 
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Last date and time of receipt of e - tender 
20-3-2021 , 1 p . m . 


Date and time of opening of Technical Bid 
23-3-2021 , 2 p . m . 


The successful tender will have to execute an 
agreement in Stamp Paper worth 200 in prescribed 
form and manner and also to furnish the required 
security amount within 14 days of the receipt of 
the selection notice . 


Date upto which the rates are to remain firm for 
acceptance — 90 days . 


. 


Period of Supply — 60 days from the date of supply 
order . 


The payment shall be released only after satisfying 
the quantity , quality , specifications of the 
items supplied and success of the trail run 
and commisioning of the item supplied . 


Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives who have 
logged in at the prescribed time of opening . If the date 
fixed for opening happens to be a holiday or due to net 
failure the tenders will be opened in the next working 
day at the same time . 


Tenders , incomplete in , any respect will be 
summarily rejected and the decision of the 
undersigned on such matters will be final . 


Selected firm / manufacturer should undertake petty 
construction works if any required for the 
successful installation of the pumping unit at no 
additional cost . 


Scanned copy of the Preliminary Agreement in the 
prescribed format in Kerala Stamp Paper worth 200 
should be submitted online and original to the 
undersigned before the opening of e - tender . The rate 
should be quoted in Indian Currency only . 


All annexure should be duly filled and uploaded 
with the tender . 


Bidders are requested to inspect the site before 
quoting . 


The rules and regulation prescribed for e - tenders by the 
Govt . of Kerala shall be applicable to this e - tender also . 


SPECIAL CONDITIONS 


Office of the Executive Engineer ( Agri . ) , ( Sd . ) 
Northern Region , 

Executive Engineer ( Agri . ) . 
Kozhikode . 


Health Services Department 


The basic rate quoted should be inclusive of 
all charges for supply , installation , trial run , 
commissioning , transportation , handling , all 
taxes etc. , but excluding GST . GST has to be quoted 
separately in GST Column . The firm has to supply 
the items at the location specified as per direction 
from the undersigned . 


Bönelom donjo 


( 1 ) 


നമ്പർ എ3-7470 / 2020 ( 1 ) . 


2021 ഫെബ്രുവരി 1 , 


The bidder should specify the make and model of 
pump set and motor , its KW / HP Performance , 
Curve , Test Report , Leaf let , Brocher etc. 


. 


The bidder should submit authorised dealership / 
Distribution ship certificate from manufacturer . 


The supplier should confirm the repair and service 
facilities , availability of spare parts etc. , of the 
items supplied by them for a period of 10 years . 


കോഴിക്കോട് ഗവ . ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 1-4-2021 
മുതൽ 31-3-2022 വരെയുള്ള ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ ഭക്ഷ്യ 
വസ് തു ക്ക ൾ വിത ര ണം 

ചെയ്യു ന്ന തിന് 

മുദ വെച്ച് 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 8-3-2021 
മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നതും 17-3-2021 - ന് വൈകുന്നേരം 
5 മണിക്ക് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതുമാണ് . 
സീൽ ചെയ്ത് ടെണ്ടറുകൾ 18-3-2021 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 

) 
മണി വ രെ സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് തുറ ക്കു ന്ന 
സമയം 18-3-2021 - ന് 3 മണി . 


അടങ്കൽ 

തുക് 


- ₹ 


3,75,000 . 


നിരതദ്രവ്യം ? 4,750 . 

. 


The Executive Engineer ( Agri . ) , Kozhikode reserves 
the right to award partial quantity of supply or 
distribute the supply to different suppliers as per 
decision of the technical committee constituted for 
the purpose . 
A scanned copy of preliminary agreement signed 
in Kerala Stamp Paper worth * 200 should be 
uploaded along with tender documents . 


. 


Bonecom COO000 8 -3 - 2021 മുതൽ 17-3 -2021 വരെ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയും അതിന്റെ വിൽപ്പന നികുതിയും 
( ജി . എസ് . ടി . ) അടച്ച് ഒറി ജി നൽ ചെലാൻ രസീതി 
ഹാജരാക്കിയാൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് . 
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Price of tender form : 


Original 1,000 + 12 % G. S. T. 


Duplicate_8 500 + 12 % , G. S. T. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 02-10 - വൈദ്യ സഹായവും 
പൊതു ജനാരോഗ്യ വും ജനറൽ- 800 മറ്റ് വര വു കൾ - 88 
( ഭക്ഷ്യ വസ്തു ക്ക ളുടെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അടയ്ക്കുന്നത് ) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വിൽപ്പന നികുതി 
0040 - വിൽപ്പന നികുതി - 102- സംസ്ഥാന വിൽപ്പന നികുതി 
ആക്ട് 99 - നികുതി പിരിവുകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
സർക്കാർ ഖജനാവിൽ അടയ്ക്കേ ണ്ടതാണ് . അടച്ച തുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ച് നൽകുന്നതല്ല . 


Sale of tender form - 7-3-2021 to 17-3-2021 . 


p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ 1,000 + 12 % ജി.എസ്.ടി. 


Last date and time of receipt of tender 
18-3-2021 , 1 

Date and time of opening of tender - 18-3-2021 , 3 p . m . 

Date up to which rates are to be firm — 1-4-2021 
to 31-3-2022 . 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 500 + 12 % ജി.എസ്.ടി. 


Address of Office from which tender forms are to be 
attained and whom tender are to be send— The 
Superintendent , Govt . General Hospital , Kozhikode - 673 032 . 


ക രാ റ 


റു കാർ 


( 2 ) 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ ഹി ക്കു ന്ന 
അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം 

1- 1 - 2 021 - നാ 
അ തിനു ശേ ഷിമോ ക രാ റു കാ രന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം 
താമസിക്കുന്ന താലൂക്കിലെ തഹശീൽദാരുടെ പക്കൽ നിന്നും 
അയാൾ എത്രത്തോളം സോൾവന്റ് ആണ് ( ie . , to what extent 
they are solvent ) എന്ന് തെളിയിക്കു ന്ന തി നുള്ള അസ്സൽ 
സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കുടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് . 


നമ്പർ എ3-7470 / 2020 ( 2 ) . 


2021 ഫെബ്രുവരി 1 . 


കോഴിക്കോട് ഗവ . ജനറൽ ആശുപ്രതിയിലേക്ക് 1-4-2021 
മുതൽ 31-3-2022 വരെ യുള്ള ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ 
ഭക്ഷ്യതര വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 8-3-2021 
മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നതും 17-3-2021 - ന് വൈകുന്നേരം 
5 മണിക്ക് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതുമാണ് . 
സീൽ ചെയ്ത് ടെണ്ടറുകൾ 18-3 - 2021 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
മണി വ രെ സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന 
സമയം 18-3-2021 - ന് പകൽ മൂന്ന് മണി . 


വിത രണം ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷ്യ തര വസ്തു ക്ക ളുടെ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ് . ദർഘാസുകൾ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം 
സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . കവറിന് 
പുറത്ത് “ 2021-22 വർഷത്തേക്ക് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് ' എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കണം . 

ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ? 200 - ന്റെ മുദ്രകടലാസിൽ ഒരു 
പ്രാഥമിക കരാർ എഴുതി ഒപ്പിടുകയും ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യം ( EMD ) സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് . 

കരാറുകാർ ടെണ്ടറിനൊപ്പം പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
പരിധിയിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പേരിൽ പി . എഫ് . എ . 
നിയമ പ്രകാരം നൽകിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കു വാ നുള്ള 
ലൈസൻസ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് . 


അടങ്കൽ തുക 


-3 3,50,000 . 


നിരതദ്രവ്യം ? 3,500 . 


ദർഘാസ് ഫോറം 8 -3 - 2021 മുതൽ 17-3 -2021 വരെ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയും അതിന്റെ വിൽപ്പന നികുതിയും 
( ജി . എസ് . ടി . ) അടച്ച് ഒറി ജി നൽ ചെലാൻ രസീതി 
ഹാജരാക്കിയാൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് . 


ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 18-3-2021 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 
വരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
നിരക്ക് വാഗ് ദാനം ചെയ് ത വ രുടെ 

ടെണ്ട റു കൾ 
താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും . ആവശ്യമെന്ന് 
കണ്ടാൽ ബോധിപ്പിക്കാ തെ 

ടണ്ടർ 
നിർത്തി വയ്ക്കാനും തള്ളാനുമുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ് . 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 0210 - വൈദ്യ സഹായവും 
പൊതു ജനാരോഗ്യവും ജനറൽ- 800 മറ്റ് വര വു കൾ -88 
( ഭക്ഷ്യതര വസ്തുക്കളുടെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അടയ്ക്കു ന്നത് ) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വിൽപ്പന നികുതി 
0040 - വിൽപ്പന നികുതി - 102 - സംസ്ഥാന വിൽപ്പന നികുതി 
ആക്ട് 99 - നികുതി പിരിവുകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
സർക്കാർ ഖജനാവിൽ അടയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . അടച്ച തുക 
യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിച്ച് നൽകുന്നതല്ല . 


കാരണം 


ത ഒന്ന 


ഇത് സംബ ന്ധിച്ച് കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ് . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ; 


No. A374702020 ( 1 ) . 


1st February 2021 . . 


Sealed tenders are invited for the supply of dietary 
articles for the period from 1-4-2021 to 31-3-2022 to 
Govt . General Hospital , Kozhikode . 


ഒറിജിനൽ R 1,000 + 12 % ജി.എസ്.ടി. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - ? 500 + + 12 % ജി.എസ്.ടി. 
ദർ ഘാസ് ഫാറ ങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ ഹി ക്കുന്ന 
ക രാ റു കാർ അപേ ക്ഷ യോ ടൊപ്പം 

1- 1 - 20 21- നാ 
അതിനു ശേ ഷിമോ കരാ റു കാ രന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം 
താമസിക്കുന്ന താലൂക്കിലെ തഹശീൽദാരുടെ പക്കൽ നിന്നും 
അയാൾ എത്രത്തോളം സോൾവന്റ് ആണ് ( ie . , to what extent 
they are solvent ) എന്ന് തെളിയിക്കു ന്ന തി നുള്ള അസ്സൽ 
സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കുടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റും 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് . 


Total Cost- { 4,75,000 . 


Superscription ( Tender Number should be 
specifically noted ) - A3 / 7470 / 2020 ( 1 ) dated 1-2-2021 . 

EMD ( 1 % of the total cost ) — 4,750 . 
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തു 


Irrigation Department 


e - TENDER NOTICE 


വിത രണം ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷ്യ തര വ സ 

ക്ക ളു ടെ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ് . ദർഘാസുകൾ സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം 
സീൽ ചെയ്ത കവറുകളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . കവറിന് 
പുറത്ത് “ 2021-22 വർഷത്തേക്ക് ഭക്ഷ്യതര വസ്തുക്കൾ വിത 
രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് ' എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിരി 


[ No , CE ( MECH ) / T / 15 / 2020-21 ) 


No , CMU / P / 506 / 2018 . 


26th February 202 1 . 


ക്കണം . 


ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം ? 200 - ന്റെ മുദ്ര കടലാസിൽ ഒരു 
പ്രാഥമിക കരാർ എഴുതി ഒപ്പിടുകയും ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യം ( EMD ) സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് . 

കരാറുകാർ ടെണ്ടറിനൊപ്പം പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
പരിധിയിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പേരിൽ പി . എഫ് . എ . 
നിയമ പ്രകാരം നൽകിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കു വാ നുള്ള 
ലൈസൻസ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് . 


The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer , Mechanical , PWD , Irrigation Department , 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e - tender from the original manufacturers 
or their authorized dealers in Kerala or for the “ Supply of 
1 no . 50 HP Motor pumpset and 1 no . 60 HP motor pump 
set for LI Scheme at Painoor Kayal and Culoor chira in 
Edathuruthy Panchayath in Thrissur district " . 


ലഭിച്ച ദർഘാസുകൾ 18-3-2021 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ 
വരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
നിരക്ക് വാഗ് ദാനം 

ചെയ് ത വ രുടെ ടെണ്ട റു കൾ 
താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും . ആവശ്യമെന്ന് 
കണ്ടാൽ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാ തെ 

ടെണ്ടർ 
നിർത്തിവയ്ക്ക ാനും തള്ളാനുമുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ് . 


In accordance with respective specification 
for supply of pump sets as shown in tender schedule of 
this tender document , the tender is to be submitted as 
e - tenders through http://etenders.kerala.gov.in . Since this 
is an e - tender , only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their own Digital Signature 
Certificate ( DSC ) can participate in the tender . E - tender 
document and other details can be obtained from the 
above portal . . 


തന്ന 


ഇത് സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ് . 


EMD ( Online payment ) - ? 19,000 . 


No. A30470 2020 ( 2 ) . 


1st February 2021 . . 


Cost of tender documents x 2,500 + 5 % + 5 % 

( Total 1 2,800 ) 


Document sale starting date — 27-2-2021 at 10 a . m . 


Sealed tenders are invited for the supply of non 
dietary articles for the period from 1-4-2021 to 31-3-2022 
to Govt . General Hospital , Kozhikode . 

. 
Total Cost_3 3,50,000 . 


Date and time of commencement of online bid 
submission — 27-2-2021 at 5 p . m . 


Superscription ( Tender Number should 
specifically noted ) - A3 / 7470 / 2020 ( 2 ) dated 1-2-2021 . 


Date and time of closing of online bid submission 
29-3-2021 at 5 p . m . 

Date and time of opening of bid - 31-3-2021 
at 2.30 p . m . 


EMD ( 1 % of the total cost ) - ? 3,500 . 


Price of tender form : 


Original- { 1,000 + 12 % G. S. T 


Duplicate — 500 + 12 % . G. S. T. 


Sale of tender form - 7-3-2021 to 17-3-2021 . 


Bidders shall remit the tender document 
fee and EMD using the online payment option of 
e - procurement system only . Bidders are advised to 
visit downloads section of e - procurement website 
http://etenders.kerala.gov.in for details instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBI or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online , 


Last date and time of receipt of tender 
18-3-2021 , 1 p . m . 

Date and time of opening of tender - 18-3-2021 , 3 

Date up to which rates are to be firm - 1-4-2021 
to 31-3-2022 . 


p . m . 


1 . 


BOQ duly filled up and signed . 


2 . 


Address of Office from which tender forms are to be 
attained and whom tenders are to be send— The 
Superintendent , Govt . General Hospital , Kozhikode - 673 032 . 


Technical data sheet duly filled up and signed . 
( a ) If any more information to be furnished , 
separate data sheet shall be attached for additional 
information . . 
( b ) Scanned copy of family curve , performance 
curve etc. should be attached . 

. 


Govt . General Hospital , 
Kozhikode . . 


( Sd . ) 
Superintendent . . 


Gaz No. 11 / 2021 / DTP ( Stores Purchase ) . 
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3 . 


4 . 


E - payment form duly filled and signed . 
Proof of original manufacturer / authorized dealers 
attested copy of same . 
Scanned copy of preliminary agreement executed in 
Kerala Stamp Paper worth 200 . 
EMD exemption certificate ( if any ) should be 
submitted online . 


issues faced by the bidder . All the rules related to tender 
in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e - tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender . 


5 . 


6 . 


The bidder should have the GST registration and the 
registration number should be furnished in the tender 
documents . 


7 . 


8 . 


Other details if any required to be furnished in the 
special condition . 
Form No. 14 duly filled and signed . 
Tender notice and Special condition of tender duly 
signed . 


( Sd . ) 
Office of the Chief Engineer , Superintending Engineer 
Mechanical , 

and Deputy Chief Engineer 
Thiruvananthapuram . ( Full Additional charge ) , 

Mechanical , PWD . 


8 . 


Water Transport Department 


ലഘു ദർഘാസ് 

പരസ്യം 


നമ്പർ സി5-2016 2021 . 


2021 ഫെബ്രുവരി 11 . 


Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening . 
The bidders shall submit the hard copy of the bid 
containing the documents as noted in the above paras in 
sealed envelop . The sealed envelop addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer , PWD , 
Mechanical , O / o the Chief Engineer , Machanical , 
Thiruvananthapuram should reach in this office on or 
before the time specified above . The envelope should be 
superscribed with tender No. , due date and name of 
work . 


momnom ജലഗതാഗത വകുപ്പ് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് 
താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

) . 


Börelom Om0—75 / ( U15 / 2020-21 . 


MO alego mo — Iron Washer , P. P. Rope 


Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer , PWD , Mechanical , 
Olo the Chief Engineer , Mechanical , Thiruvananthapuram . 
If date fixed for opening happens to be a holiday or due 
to Net failure the tender will be opened in the 
working day at same time and place . 

The right to accept or reject of e - tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer , Mechanical , PWD , 
Thiruvananthapuram . 


COSM08 00 1,87,000 . 
നിരതദ്രവ്യം ? 1,870 , 

. 
C.19000log alle 448 ( Including S.T. ) . 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25-3-2021 , 1 മണി . 
ദർഘാസ് eisl cons 

0100100 
സമയവും -- 25-3-2021 , 3. മണി വരെ . 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 25-3-2021 , , 
3.15 മണി . 

. 


അവ സാന 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ഈ 
ആഫീസിൽ ലഭ്യമാണ് . . osecnnomm mm : 0477-2252015 . 


The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of Net 
work issues , traffic congestions , etc. In this regard , the 
department shall not be responsible for any kind of such 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് 
woodsseoğ , coel424 . 


( ഒപ്പ് ) ) 
ഡയറക്ടർ , 


348 


